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TINGGI POROS MESIN PENGGERAK 
DAN YANG DIGERAKKAN 
RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi definisi, ukuran nominal dan toleransi 
dari tinggi poros mesin penggerak dan yang Sigerakkaa. 
DEFINISI 


Tinggi poros mesin penggerak dan yang digerakkan adalah ukuran 
jarak antara garis sumbu dari pada poros dengan permukaan 


landasan mesin. 
UKURAN NOMINAL 
Ukuran nominal (h) tinggi poros mesin penggerak dan yang di 


gerakkan seperti Gambur 1 dibagi dalam 4 
kan pada Tabel I. 


Mesin yang menggerakkan Nesin yang digerakkan 


Gambar 1. 


seri yang ditunjuk- 
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Harga seri I adalah pilihan utama, apabila harga ini tidak 


ilah harga seri II, Gan seterusnya, 


4. TOLERANSI- 
4.1. Toleransi tinggi poros mesin penggerak Gan yang digerakkan. 


« & 2 
Toleransi tinggi poros mesin pengrerak dan yang digerakkan 


35 


harus sesuai dengan Gambar 2 dun Tabel. II, 


Xesin yang menggerakkan Hesin yang digerakkan 


Tabel II 


Toleransi Tinggi Poros 


Satuan : mm 


Motor elektrik : 

- yang bebas 

- yang. sudah digabung 
roda gigi 

- yang mempunyai ke- 

cepatan bermacam- 

macam 


Penggerak selain 
motor listrik 


Toleransi tinggi poros 
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4.2, Toleransi Kesejajaran, 


Toleransi kesejajaran dari poros mesin penggerak dan yang digerak- 
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kan harus sesuai dengan Tabel III. 


Tabel III 


Toleransi Kesejajaran. 


Satuan : 


mm 


Tolerensi kesejajaran 


Tinggi poros 


(nh) 


Panjang (Z) poros penggerak 
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